PM-G850 お詫びと訂正 


平素よりエプソン製品をご愛用いただきましてありがとうございます。 

本製品に付属の 『 PM - G 850 操作ガイド』の記載に誤りがありました。 
深くお詫び申し上げるとともに、以下の通り訂正させていただきます。 

■ 『 PM-G850 操作ガイド』 60 ぺージ「製品仕様」の「総合仕様」欄 


誤 

製品質量 

約 6.5 Kg 

製品外形寸法 

幅450 mm x 奥行き41 4 mm x 高さ210 mm (収納時） 

幅450 mm x 奥行き 534 mm x 高さ281 mm (使用時） 

正 

製品質量 

約 6.2 Kg 

製品外形寸法 

幅 453 mm x 奥行き 337 mm x 高さ1 94 mm (収納時） 

幅 453 mm x 奥行き 538 mm x 高さ 285 mm (使用時） 
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